AQUOS をご愛用のお客様へ 


參アップデートサービスにより、聰及説明書に記載されていない、 BS デジタル放送と11〇度 CS 
デジタル放送のチャンネルの個別設定で、地上デジタル放送と同じくチャンネルスキップ機能が 
追加されます。 

そのため、取扱説明書に記載されている内容と一部操作が異なります。 

參この説明書は、上記追加機能に関する内容について紹介しておりますので取扱説明書とともに、 
いつでも見ることができる所に保存してください。 


デジタル放送のチャンネルの個別設定 


電源画面表示オフタイマ- 3桁入力 

〇〇〇 


I 。ン CATV r#si 

①① 


再生丨 

,®J 

⑦ 

④④ ® 

⑦ ® ® 

(ioio) CTT) (12) 

放送切換 

( md ) 

デ-夕連動賛—妗 

@®®o 

消音^ ^入力切換 

〇 0 Q 〇 

11 メニュ_ 

ご工^〇 

0 ® 0 

終了 C ' -^〇戻る 
〇 〇 

青 赤 緑 黄 


AQUOS 


SHARP 


機種によって、ポタンの 
名称は異なりますが、 
使用するポタンの配置 • 
名称は同じです。 


(例)地上デジタル放送の設定内容を変更する 
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デジタル放送を選ぶ 


メニューを表示する 


「本体設定」一「チャンネル設定」を選ぶ 


L 一 [本体設定…チャンネル設定] 



〇 音声調整，省エネ設定 

U 本体設定 

f 機能切換 


r かんたん初期設定 

b 地域設定_ 


チヤンネル設定 


r アンテナ設定 
|視聴環境設定(音声） 


「地上デジタル」 「 BS デジタル」 「 CS デジタル」の 
いずれかを選ぶ 



r 地上デジタル放送の受信チャンネルの設定です。 

地上アナ□グ 

(チャンネル設定をする前に、必ず地域設定を 

巳 S デジタル 

お住まいの地域に設定しておいてください。） 

CS デジタル 
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「地上デジタルー個別」を選ぶ 
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以上のチヤンネルが受信できます。 
設定を変更したいチャンネルを 
選択して決定ポタンを押してください。 


変更したいチヤンネルを選ぶ 


変更したい項目を選ぶ 


(例)地上デジタルの枝香を変更する場合 
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変更する項目を選択してください。 



数字ポタン■誅麵 
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〇 画面の指示に従い、入力欄に数字を入力 
して「5萑認」を選ぶか、「する」「しない」 
〇を選ぶ 

• 枝香を入力する場合は、を押します。 
I • 数字ボタンや枝香が重複している場合は、「数 
字ボタン（枝香の場合は「枝香」）が重複して 
います。置き換えますか？」の確認画面が表示 
で入力し されます。 

n n 数字ポタンを置き換える場合 

「確認」を選び決定ボタンを押します。 

で選び 

置き換えずに別の数字にする場合 

0^) 画面の「戻る」を選ぶかリモコンの戻るボタン 
を押す を押してから、別の数字を入力して決定ボタン 

を押してください。 

• 操作を終了する場合は、終了ボタンを押しま 
す0 


H ぉしらせ 

地上デジタル放送の受信チャンネル番号と枝香に 

ついて 

• 地上デジタル放送では、1〜12の数字ボタン（チャン 
ネルボタン）の番号のほかに、3桁のチャンネル番号が 
付けられています。1つの放送局が複数の番組を同時に 
放送する場合には、3桁のチャンネル番号で区別するこ 
とになります。 

• 3桁のチャンネル番号は、放送地域内（都府県、北海道 
は7地域）ではそれぞれ別番号になっています。従って、 
通常は3桁で放送番組を特定できます。ただし、お住ま 
いの地域により、隣接する他地域の放送も受信できるこ 
とがあります。この場合は、3桁チャンネル番号が重複 
することがあります。このときは、さらにもう1桁（こ 
れを「枝番」といいます）を入力して選局することにな 
ります。 


スキップしたチヤンネルを電子番組表や裏番組表で 
非表示にするには 

1前ページ手順〇で「地上デジタル」 「 BS デジタル」 
res デジタル」のいずれかを選び、決定する 


2 「地上デジタルー個別」を選び、決定する 

•「 bs デジタル」または res デジタル」を選んだ場合は 
次の手順3に進みます。 

3スキップするチャンネルを選び、決定する 
4「スキップ」を選び、決定する 

5 「選局順逆時にこのチャンネルをスキップして選局し 
ますか？」の表示で「する」を選び、決定する 

6「番組表、裏番組の表示時にも、このチャンネルをス 
キップしますか？」の表示で「する」を選び、決定す 
る 

• スキップ設定したデジタル放送のチャンネルが、番組 
表や裏番組表に表示されなくなります。 

ただし、スキップ設定したチャンネルでも視聴中の場 
合は、番組表や裏番組表に表示されます。 






































